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AVVISO AGLI ABBONATI 


Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbona- 
mento per l’anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, 
complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell’abbonamento stesso. 
Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore 
nero solo per segnalare eventuali variazioni. 

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospen- 
sione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto 
dal 26 febbraio 2006. 

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne 
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore. 
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


DECRETO LEGISLATIVO 21 settembre 2005, n. 238. 


Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 


Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del 
Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la diret- 
tiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti 
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; 


Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposi- 
zioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dal- 
l'appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge 
comunitaria 2004), ed in particolare l’articolo 20; 


Visto il decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, 
recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose; 


Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 
9 agosto 2000, recante linee guida per l’attuazione del 
sistema di gestione della sicurezza, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000; 


Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in data 
9 agosto 2000, recante individuazione delle modifiche 
di impianti e di depositi, di processi industriali, della 
natura o dei quantitativi di sostanze pericolose, che 
potrebbero costituire aggravio del preesistente livello 
di rischio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale "n. 196 
del 23 agosto 2000; 


Visto il decreto del Ministro dei lavorimpubblici in 
data 9 maggio 2001, recante requisitiuminimi di sicu- 
rezza in materia di pianificazione urbanistica e territo- 
riale per le zone interessate da stabilimenti a rischio 
di incidente rilevante, pubblicato nel supplemento ordi- 
nario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giu- 
gno 2001; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- 
stri in data 25 febbraio 2005, recante linee guida per la 
predisposizione del piano divemergenza esterna di cui 
all’articolo 20, comma 4,del decreto legislativo 17 ago- 
sto 1999, n. 334, pubbligato nel supplemento ordinario 
n. 40 alla Gazzetta Wfficiale n. 62 del 16 marzo 2005; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005; 

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui 
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

Acquisiti pareri delle competenti Commissioni della 
Camera del deputati e del Senato della Repubblica; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
adottatàmella riunione del 16 settembre 2005; 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comuni- 
tarie e del Ministro dell’ambiente e della tutela del terri- 
torio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della 


giustizia, dell'economia e delle finanze; della salute, 
dell’interno, delle attività produttive,.delle infrastrut- 
ture e dei trasporti e per gli affari regionali; 


EMANA 
il seguente decreto legislativo: 


Art 1 


1. All’articolo 4 del- decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 


a) al comma A} la lettera e) è sostituita dalla 
seguente: 


«e) lo sfruttamento, ossia l’esplorazione, l’estra- 
zione e il trattàménto di minerali in miniere, cave o 
mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di 
trattamento chimico o termico e del deposito ad esse 
relativo che\eomportano l’impiego delle sostanze peri- 
colose di‘eui all’allegato I;»; 

b)x<Xal comma 1, dopo la lettera e) è inserita la 
seguente: 


«e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di 
minérali, compresi gli idrocarburi;»; 

c) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla 
seguente: 


«f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli 
impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi 
1 bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le 
sostanze pericolose di cui all’allegato I, in particolare 
quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica 
e termica dei minerali;»; 

d) al comma 3, le parole: «e quello della sanità,» 
sono sostituite dalle seguenti: «, e quelli della sanità e 
dell’interno,»; 


e) alcomma 3, le parole: «e petroliferi» sono sosti- 
tuite dalle seguenti: «, petroliferi e commerciali, in cui 
sono presenti sostanze pericolose di cui all’articolo 2, 
comma l,». 


Art. 2. 


1. All’articolo 5 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, il comma 3 è abrogato. 


Art. 3. 


1. All’articolo 6 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 


a) alcomma 1, dopo le parole: «al Prefetto», sono 
inserite le seguenti: «; al Comando provinciale dei Vigili 
del fuoco competente per territorio»; 

b) alcomma 3le parole: «, parte 1,» sono eliminate; 

c) al comma 3 le parole: «dal recepimento delle 
relative disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle 
seguenti: «entro il termine stabilito dalla disciplina di 
recepimento delle relative disposizioni comunitarie»; 
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d) ilcomma è sostituito dal seguente: 


«4. In caso di chiusura definitiva dell’impianto o del 
deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della 
quantità e di modifica significativa della natura o dello 
stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di 
modifica dei processi che le impiegano, o di modifica 
dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costi- 
tuire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi 
del decreto di cui all’articolo 10, nonché di variazioni 
delle informazioni di cui al comma 2, il gestore 
aggiorna tempestivamente, nelle forme dell’autocertifi- 
cazione, la notifica di cui al comma l e la scheda di cui 
all’allegato V»; 

e) il comma 5 è sostituito dal seguente: 


«5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al 
comma 2, invia al Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al 
prefetto, al Comitato, nonché al Comando provinciale 
dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le infor- 
mazioni di cui all’allegato V.»; 


f) dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: 


«6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il 
gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del 
preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da 
comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso 
ai sensi del presente decreto, previo conseguimento 
delle previste autorizzazioni, prima dell’avvio delle atti- 
vità ne dà comunicazione ai destinatari della notifica 
di cui al comma 1.». 


Art. 4. 


1. All’articolo 8 del decreto legislativo 1V/agosto 
1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 


a) ilcomma 3 è sostituito dal seguente: 


«3. Il rapporto di sicurezza di cui alicomma 1 con- 
tiene almeno i dati di cui all’allegato AI éd indica, tra 
l’altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla 
stesura del rapporto. Il rapporto di Sieurezza contiene 
inoltre l’inventario aggiornato delle»sostanze pericolose 
presenti nello stabilimento, nonché.le informazioni che 
possono consentire di prendere, decisioni in merito 
all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costru- 
zione di insediamenti attorno agli stabilimenti già 
esistenti.»; 


b) al comma 4 le parole: «nonché della relazione 
prevista all’articolo 5, comma 3,» sono eliminate. 


Art. 5. 


1. All’articole9 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334,A.còmmi 3 e 4 sono abrogati. 


Art. 6. 


1. All’articolo 11 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, ai commi 1, alinea, 3 e 5, dopo le parole: 
«personale che lavora nello stabilimento,» sono inserite 
le seguenti: «ivi compreso il personale di imprese 
subappaltatrici a lungo termine,». 
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Art. 7. 


1. All’articolo 12 del decreto legislativo, 17 agosto 
1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 


a) ilcomma | è sostituito dal seguente: 


«1. In attesa di quanto previstodall’articolo 72 del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del ‘territorio, sentiti la 
regione interessata e il Comitatò,)in base alle informa- 
zioni ricevute dai gestori a norma dell’articolo 6 e del- 
l’articolo 8, individua gli stabilimenti tra quelli di cui 
all’articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la 
possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante 
possono essere maggioria causa del luogo, della vici- 
nanza degli stabilimenti stessi e dell’inventario delle 
sostanze pericolose presenti in essi.»; 


b) dopo il*comma 2 sono aggiunti, in fine, i 
seguenti: 


«2-bîs. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 
devono: 


a) scambiarsi le informazioni necessarie per con- 
sentire-di fiesaminare e, eventualmente, modificare, in 
considetazione della natura e dell’entità del pericolo 
globale) di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di 
gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani 
di emergenza interni e la diffusione delle informazioni 
alla popolazione; 

b) cooperare nella trasmissione delle informazioni 
all’autorità competente per la predisposizione dei piani 
di emergenza esterni. 

2-ter. Il Comitato, in attesa dell’attuazione di quanto 
previsto dall’articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, accerta che: 


a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informa- 
zioni di cui al comma 2-bis, lettera a); 

b) i gestori cooperino nella trasmissione delle 
informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b).». 


Art. 8. 


1. All’articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 


a) la rubrica dell’articolo 14 del decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 334, è sostituita dalla seguente: 


«(Assetto del territorio e controllo dell’urbaniz- 
zazione)»; 
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: 


«5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui 
all’articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono 
conto, nell’elaborazione degli strumenti di pianifica- 
zione dell’assetto del territorio, della necessità di preve- 
dere e mantenere opportune distanze tra gli stabili- 
menti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequen- 
tate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree 
ricreative e le aree di particolare interesse naturale o 
particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, 
nonché tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree 
tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42.»; 
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c) alcomma 6 le parole da: «vicino a zone» fino a: 
«interesse naturale» sono sostituite dalle seguenti: 
«vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate 
dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree 
ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o 
particolarmente sensibili dal punto di vista naturale». 


Art. 9. 


1. All’articolo 15 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2, dopo le parole: «del commercio 
e dell’artigianato,» sono inserite le seguenti: «d’intesa 
con la Conferenza unificata»; 
b) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta, in 
fine, la seguente: 
«c-bis) comunica alta Commissione europea il nome 
e la ragione sociale del gestore, l’indirizzo degli stabili- 
menti soggetti all’articolo 2, comma 1, nonché informa- 
zioni sulle attività dei suddetti stabilimenti.».. 


Art. 10. 


1. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 334, dopo la lettera c) è aggiunta, in 
fine, la seguente: 


«c-bis) fornisce al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le 
comunicazioni di cui all’articolo 15, comma 3, lettere c) 
e c-bis), nonché per l’aggiornamento della banca dati di 
cui all’articolo 15, comma 4, anche attraverso le proce- 
dure e gli standard di cui all’articolo 6-quater del 
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 465». 


Art. 11. 


1. All’articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, sono apportate le seguenti, modificazioni: 


a) alcomma 2, lettera 5) dopo le parole «incidenti 
rilevanti» sono inserite le seguenti: «, in particolare 
mediante la cooperazione rafforzatàmnegli interventi di 
soccorso con l’organizzazione di protezione civile»; 


b) alcomma 3, dopo le parole: «riveduto e aggior- 
nato» sono inserite le seguenti/parole: «previa consulta- 
zione della popolazione,»; 


c) dopo il comma &èé inserito il seguente: 


«4-bis. Le linee guida-di cui al comma 4 sono aggior- 
nate dal Dipartimento, di protezione civile, d’intesa 
con la Conferenza'unificata, ad intervalli appropriati 
comunque non sùperiori a cinque anni. L’aggiorna- 
mento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e 
delle esigenze evidenziate dall’analisi dei piani di emer- 
genza esterna èsistenti.»; 

d) dopSil comma 6 è inserito il seguente: 

«6-bis.\Le disposizioni di cui ai precedenti commi si 
applicano) anche agli stabilimenti di cui all’articolo 6, 
qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma 
dell’articolo 8. Il piano di emergenza esterno è redatto 
sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo arti- 
colo 6 e all’articolo 12.»; 
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e) alcomma 7, dopo le parole: «decretalégislativo 
n. 112 del 1998» sono aggiunte le seguenti..«fatta ecce- 
zione per le procedure di adozione e aggiornamento di 
cui ai commi 4 e 4-bis.». 


Art. 12. 


1. All’articolo 21 del decreto Megislativo 17 agosto 
1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 


a) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «viene 
eventualmente previsto» seno”sostituite dalle seguenti 
parole: «è previsto»; 

b) dopo il commx 5 è aggiunto, in fine, il seguente: 

«5-bis. Le istruttofi&di cui ai commi 2 e 3 compren- 
dono sopralluoghi-tesi a garantire che i dati e le infor- 
mazioni contenutimel rapporto di sicurezza descrivano 
fedelmente la situàzione dello stabilimento.». 


Art. 13. 


1. AlRarticolo 22 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, m334, sono apportate te seguenti modificazioni: 


4) “al comma 2, le parole: «all’articolo 8, comma 10» 
sono Sostituite dalle seguenti: «all’articolo 8, comma 9»; 


b) ilcomma 5 é sostituito dal seguente: 


«5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d’ufficio, 
nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali 
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o mag- 
giori oneri per la finanza pubblica, nella forma più ido- 
nea, a ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal 
pubblico che possono essere colpite da un incidente rile- 
vante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all’arti- 
colo 2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque 
anni e, per gli stabilimenti di cui all’articolo 8, devono 
essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedi- 
menti di cui all’articolo 21.». 


Art. 14. 


1. All’articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il 
seguente: 


«3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo può 
accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richie- 
dere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensa- 
bili per la relazione di fine sopralluogo.». 


Art. 15. 


1. All’articolo 25 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 


«1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono 
svolte al fine di consentire un esame pianificato e siste- 
matico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione 
applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore 
possa comprovare di: 


a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto 
delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire 
qualsiasi incidente rilevante; 
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b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le con- 
seguenze di incidenti rilevanti all’interno ed all’esterno 
del sito; 

c) non avere modificato la situazione dello stabili- 
mento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti 
nell’ultimo rapporto di sicurezza presentato.». 


Art. 16. 


1. All’articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) ai commi 3 e 4, dopo le parole «nelle eventuali 
misure integrative prescritte dall’autorità competente» 
sono inserite le seguenti: «, anche a seguito di controlli 
ai sensi dell’articolo 25,»; 
b) alcomma 7, le parole: «all’articolo 5, comma 3,» 
sono eliminate; 
c) alcomma 7, le parole: «all’articolo 14, comma 5» 
sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 14, comma %». 


Art. 17. 


1. L’allegato B al decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 334, è abrogato 


Art. 18. 


1. L’allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 334, è sostituito dall’allegato A al presente decreto. 


Art. 19. 


1. All’allegato II del decreto legislativo 17‘agosto 
1999, n. 334, il punto IV B è sostituito dal seguente: 

«B. Valutazione dell’ampiezza e della gravità delle 
conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, non- 
ché piante, immagini o adeguata cartografia-delle zone 
suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti deri- 
vanti dallo stabilimento.». 


Art. 20. 


1. All’allegato III al decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, sono apportate le sèguenti modificazioni: 


a) il punto i) della lettera c) è sostituito dal 
seguente: 


«i) organizzazione personale: ruoli e responsabi- 
lità del personale addetto alla gestione dei rischi di 
incidente rilevante ad Ogni livello dell’organizzazione. 
Identificazione dell&ecessità in materia di formazione 
del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei 
dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici 
che lavorano néllo stabilimento;»; 

b) il punto v) della lettera c) è sostituito dal 
seguente: 

«V)pianificazione di emergenza: adozione e 
attuazione delle procedure per identificare le prevedi- 
bili situazioni di emergenza tramite un’analisi sistema- 
tica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani 
di emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di 
emergenza, e per impartire una formazione specifica al 
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personale interessato. Tale formazione riguarda)tutto il 
personale che lavora nello stabilimento, compreso il 
personale interessato di imprese subappaltatrici;». 


Art. 21. 


1. All’allegato V al decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 334, sono apportate le seguentilmodificazioni: 


a) alla sezione 1 le parolé:«La Società ha presen- 
tato la relazione di cui all’artitolo 5, comma 4, del 
decreto legislativo» sono eliminate; 


b) alla sezione 2, la‘parola: «fabbricante.» è sosti- 
tuita dalla seguente: «gestore.»; 


c) alla sezione- ®, dopo il primo paragrafo è 
aggiunto il seguerite;. «Riportare le autorizzazioni e 
le certificazioni adottate in campo ambientale dallo 
stabilimento»; 


d) alla sezione 3, è aggiunto il seguente trattino: 


«- ripgrtàre una cartografia, in formato A3 
secondo unavadeguata scala, che metta in rilievo i con- 
fini dello stabilimento e delle principali aree produttive, 
logistiche amministrative»; 

è) )alla sezione 4 le parole: «Sostanze e preparati 
soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 
n...175/1988» sono sostituite dalle seguenti: «Sostanze e 
pfeparati soggetti al decreto legislativo n. 334/1999»; 


f) alla sezione 4, prima della colonna: «Nome 
comune o generico» è inserita la seguente: «Numero 
CAS o altro indice identificativo della sostanza/ 
preparato»; 


g) alta sezione 7 le parole da: «Le informazioni 
debbono ...» a: «... desunte dal Rapporto di sicurezza)» 
sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni deb- 
bono fare esplicito riferimento ai Piani di emergenza 
interni di cui all’articolo 11 e ai Piani di emergenza 
esterni di cui all’articolo 20 del presente decreto. Qua- 
lora i Piani di emergenza esterni non siano stati predi- 
sposti, il gestore dovrà riportare le informazioni 
desunte dal Rapporto di sicurezza, ovvero dalla pianifi- 
cazione di emergenza di cui all’allegato III, lettera c), 
punto v)»; 


h) alla sezione 9, il titolo è sostituito dal seguente: 
«Informazioni per le autorità competenti sugli scenari 
incidentali con impatto all’esterno dello stabilimento 
(fare riferimento alle zone individuate nel Piano di 
emergenza esterno. Quando il PEE non è stato predi- 
sposto o non è previsto dalla normativa vigente, il 
gestore fa riferimento al RdS o all’analisi dei rischi).». 


Art. 22. 


1. All’allegato VII al decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, le parole: «comma 11» sono costituite 
dalle seguenti: «comma 10». 


Art. 23. 


1. I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, sono 


sr iuigrza: 
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assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 
17 agosto 1999, n. 334, di seguito denominato: «decreto 
legislativo n. 334 del 1999»: 


a) inviano la notifica di cui all’articolo 6, comma 2, 
e la scheda di informazione di cui all’articolo 6, comma 5, 
del decreto legislativo n. 334 del 1999, nei modi ed ai 
soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 


b) redigono il documento di cui all’articolo 7, 
comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 tempe- 
stivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto; 


c) attuano il Sistema di gestione della sicurezza di 
cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 
n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro 
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, nei modi di cui al suddetto articolo 7, comma 2; 


d) inviano il rapporto di sicurezza di cui all’arti- 
colo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999 
tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto; 


e) predispongono il Piano di emergenza interno di 
cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 1999 
nei modi stabiliti allo stesso articolo 11 tempestiva- 
mente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto; 


f) trasmettono le informazioni di cui all’arti- 
colo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 
1999 nei modi stabiliti dallo stesso articolo 11,-tèmpe- 
stivamente e, in ogni caso, entro un anno dallaxdata di 
entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti Indivi- 
duati dallo stesso comma 4, nonché al Comando pro- 
vinciale dei Vigili del fuoco competente«del-territorio. 


2. Per le finalità di cui all’articolo .1J4comma 5-bis, 
del decreto legislativo n. 334 del 1999,)con uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio der Ministri, su pro- 
posta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 
di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela 
del territorio, dell’interno, dellaàvsalute, delle attività 
produttive e per i beni e lèvattività culturali, previa 
espressa intesa con la Conferenza unificata, da adottare 
entro un anno dalla data di’entrata in vigore del pre- 
sente decreto, sono adottate linee guida in materia di 
assetto del territorio, petra formazione degli strumenti 
di pianificazione urbanistica e territoriale e delle rela- 
tive procedure diCattuazione per le zone interessate 
dagli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del 
citato decreto legislativo n. 334 del 1999, ad integra- 
zione dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti con il 
decreto adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 
dello stesse, decreto legislativo n. 334 del 1999. Dette 
linee guida tengono conto della necessità di prevedere 
e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le 
zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal 
pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative 
e le aree di particolare interesse naturale o particolar- 
mente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra 
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gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le are&.tutelati ai 
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ed 
individuano inoltre: 


a) gli elementi che devono esseresterìuti in consi- 
derazione nel quadro conoscitivo relativo allo stato del 
territorio, delle componenti ambientali e dei beni cultu- 
rali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di 
incidente rilevante; 


b) i criteri per l’eventuale\adozione da parte delle 
regioni, nell’ambito degli strùménti di governo del terri- 
torio, di misure aggiuntiveVdissicurezza e di tutela delle 
persone e dell’ambiente,%anthe tramite interventi sugli 
immobili e sulle aree potenzialmente interessate da sce- 
nari di danno; 

c) i criteri petra semplificazione e l’unificazione 
dei procedimentidi pianificazione territoriale ed urba- 
nistica, ai fini«del) controllo dell’urbanizzazione nelle 
aree a rischio di incidente rilevante. 


Art. 24. 


1. Dall’attuazione del presente decreto non devono 
derivareynuovi o maggiori oneri, né minori entrate per 
la finanza pubblica. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, 
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma- 
tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun- 
que spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 21 settembre 2005 


CIAMPI 


BERLUSCONI, Presidente del 
Consiglio dei Ministri 


LA MALFA, Ministro per le 
politiche comunitarie 


MATTEOLI, Ministro dell’am- 
biente e della tutela del ter- 
ritorio 

Fini, Ministro degli affari 
esteri 

CASTELLI, 
giustizia 

SinIscaLco, Ministro del- 
l'economia e delle finanze 


STORACE, Ministro della sa- 
lute 


PisANU, Ministro dell'interno 


ScAJOLA, Ministro delle 
attività produttive 


LUNARDI, Ministro delle in- 
frastrutture e dei trasporti 


Ministro della 


LA LoGGIA, Ministro per gli 
affari regionali 


Visto, il Guardasigilli: CASTELLI 


eigen 
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ALLEGATO A 


(previsto dall’art. 18, commà 1, 
che sostituisce l’allegato I 
al decreto legislativo n. 334 del1999) 


Allegato | 


ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2 


INTRODUZIONE 


1. | presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti 
ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto e dà attuazione aisUci articoli. 


2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di 
concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel'recepimento delle pertinenti 
direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso teChico di cui alla parte 2, nota 1, a 
meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un’altra 
descrizione. 


3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento. 


4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione degli articoli sono le 
quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del 
calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze 
pericolose presenti in uno stabilimento/unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% 
della quantità limite corrispondente )se il luogo in cui si trovano all'interno dello 
stabilimento non può innescare un/incidente rilevante in nessuna altra parte dei sito. 


5. Se del caso, si applicano le fegole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la 
somma di sostanze pericolose di categorie di sostanze pericolose. 


6. Ai fini del presente decreto; un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore 
assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20 °C. 


7. Ai fini del presenie*decreto, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come 


gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20 °C e alla pressione 
normale di 1013 kPa. 


10 


21-11-2005 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 271 


PARTE 1 
Sostanze specificate 


Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anchè/in una 
categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione «soho quelle 
indicate nella parte 1. 


Colonna 1 Colonna 2 È Colonna 3 
Quantità limite (tonnellate) ai fini 
Sostanze pericolose dell’applicazione 
Li degli articoli 6 e X dell'articolo 8 
Nitrato di ammonio (cfr. nota 1) _ s _5 000 o 10 000. 
Nitrato di ammonio (cfr. nota 2) i 1250 5000 
Nitrato di ammonio (cir. nota 3) E a _| 350 _ 2500 
Nitrato di ammonio (cfr. nota 4)_ 10 50 
Nitrato di potassio (cfr. nota 5) Î 5000 _ 10 000 
Nitrato di potassio (cfr. nota 6) 1250 _____5000 
Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali 1 2 
Anidride arseniosa, acido (Ili) arsenico 0 suoi sali E DI 0,1 
Bromo 20 100 
Cloro ee e i 10 25 
Composti dei nichel in forma polverulenta inalabile {monossido di nichéh 
biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossid6, di 1 L) 
dinichel : 3 
Etilenimina _4€ sul _10 i 9 20 
Fiuoro 10 20 
Formaldeide (concentrazione > 90 %) 5 50 
idrogeno 5 50 
Acido cloridrico (gas liquefatto) 25 250 
Alchili di piombo 5 50 
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale 50 200 
Acetilene di SID a ____50__ 
Ossido di etilene 5 50 
Ossido di propilene ki. 5 50 
Metanolo 500 5000 
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali informa polverulenta 0,01 0,01 
Isocianato di metile 0,15 0,15 
Ossigeno 200 2000 
Diisocianato di toluene 10 100 
Cloruro di carbonile (fosgene) 0,3 0,75 
Triiduro di arsenico (arsina). ar 0,2 i 
Triiduro dì fosforo (fosfina) 0,2 Î 1 
Dicloruro di zolfo _ 1 1 
Triossido di zolfo oa 15 75 
Poli-cloro-dibenzofurani e Apoli-cloro-dibenzodiossine (compresa la 
TCDD), espressi come TCDD equivalente = i 0,001 0,001, 
Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 
% in peso: CANI : E 05 n 
4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, dl 
ossido di bis (clorometile), ossido di clorometile e di metile, 
1,2-dibromoetano»solfato di dietile, solfato di dimetile, 
cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 
1,2-dimelilidiazina, dimetilnitrosammina, triammide esametilfosforica, 
idrazina, 2°naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone, 4-nitroditenile 
Prodotti petroliferi: si 
a) ‘benzine e nafte, 
bYà cheroseni (compresi i jet fuel), 2500 25000 


€) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per 
riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) 
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NOTE 
i, Nitrato di ammonio : (5 000/10 000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi 


Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una 
miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato confosfato e/o 
potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è: 


- compreso tra il 15,75 % (1) e il 24,5 % (2) in peso e contiene nonpiù dello 0,4 % 
del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato 
Il della direttiva 80/876/CEE; 

- uguale o inferiore al 15,75 % (3) in peso, e senza limitazioni di sostanze 
combustibili 


in grado di autodecomporsi conformemente al “trough test* delle Nazioni Unite (cfr. 
raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e 
criteri, Parte III, sottosezione 38.2). 


2. Nitrato di ammonio (1250/5000) : formula del fertilizzante 


Include fertilizzanti semplici a base di nitrato dì ammonio e miscele di fertilizzanti o 
fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio ilcui tenore di azoto derivato dal nitrato 
di ammonio è: 


- superiore al 24,5 % in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con 
dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90 %; 

- superiore al 15,75 % in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di 
ammonio; 

- superiore al 28 % (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, 
calcare e/o carbonato di calciodi purezza pari almeno al 90 %, 


e che soddisfino i requisiti dell'allegato Il della direttiva 80/876/CEE. 
3. Nitrato di ammonio (35072 500): tecnico 


Include: 
a) nitrato di ammonio 'e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto 
derivato dal nitrato di ammonio è: 
- compreso tra il 24,5 % e il 28 % in peso e che contengono una percentuale 
uguale‘o inferiore allo 0,4 % di sostanze combustibili; 
- superiore al 28 % in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore 
allo 0/2 %; 
b) soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio 
è sbperiore all'80 % in peso. 
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4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti “off-specs” che non hatiio 
superato Ja prova di detonabilità 


Include: 

a) materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparali a 
base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato di-ammonio e 
miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle 
note 2 e 3 dall’utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un 
deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di” rilavorazione, 
riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano»più le specifiche 
di cui alle note 2 e 3; 

b) fertilizzanti di cui alia nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i 
requisiti dell'allegato Il della direttiva 80/876/CEE. 


di Nitrato di potassio (5 000/10 000): concimi composti.basati su nitrato di potassio 
costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare, 


6. Nitrato di potassio (1 250/5 000): concimi composti. basati su nitrato di potassio 
costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina; 


ra Poli-c1oro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiessine 


Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine si calcolano con i 
seguenti fattori di ponderazione: 


Fattori Tossici Equivalenti Internazionali (ITEF) per icongeneri di interesse (NATO/CCMS) 


2,3,7,8-T0DD Li 2,3,7,8-TCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeDD 0,5 2,3,4,7,8-PeCDF 0,5 
1,2,3,7,8-PeCDF 0,05 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 

4,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 


1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
OCDD 0,001 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 


OCDE 


(T = tetra, P = penta, Hx = heXa, HP = hepta, O = octa) 


(1) ll tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di 
ammonio. 
(2) Ilstenore di azoto del 24,5 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70 % di nitrato di 
ammonio. 
(3) Il tenore di azoto del 15,75 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45 % di nitrato di 
ammonio. 


(4) Hl tenore di azoto del 28 % in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80 % di nitrato di 
ammonio. 


RIPETERE 
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PARTE 2 
Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1 


Colonna 1 _ Colonna 2 Î Colonna 3 
Quantità limite (tonnellate) della sostanza 
Sostanze pericolose classificate come pericolosa ai sensi dell'articoleSrparagrato 
5 ai fini dell'applicazione 
degli articoli 6 e 7 dell'articolo 8 
1. MOLTO TOSSICHE _- _ 5 20 
2. TOSSICHE i al aa: . 50 200 _ 
3. COMBURENTI 50. 200 
4. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) 50 200 
sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4 ___ — 
5. ESPLOSIVE (cfr. nota 2) 
sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: 5Ò DI 
UN/ADA 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 0 1.6, ovvero classificati con frasi di rischio R2 0 
R3 i 
INFIAMMABILI 
‘sostanze © preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a}} _ aa 30 
7a. FACILMENTE INFIAMMABILI si 506 
[sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1}_ 
To. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI 5000 50000 
‘sostanze 0 preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 2] 
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Î m 
sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)} 
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con lé 
seguenti frasi che descrivono il rischio: 
i) R50:- “Molto tossico per gli organismi acquatici” 100 500 
compresa frase R 50/53) x ui _ 
i) 51/53: - “Tossico per gli organismi acquatici; può causaré\ effetti 200 500 
____——’—negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico” - 
10. ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in 
combinazione con le seguenti frasi che descrivono Il rischio: 
ij) RIA: reagisce violentemente a contatto con l’acqua (compreso R14/15) 100 ___500 
ii) _R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua 50 200 


NOTE 


1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alla normativa di recepimento delle 
seguenti diretiive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico: 


direttiva 67/548/CEE dei Consiglio, dei 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento 
delle disposizioni legislative; regolamentari ed ‘amministrative relative alla 
classificazione, all'imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (1); 


direttiva 1999/45/CE del«Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, 
concemente il ravvicimamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative deglitStati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e 
all’etichettatura del preparati pericolosi (2). 


Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi 
ai sensi di una/delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono 
trovarsi in uno Stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni 
esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di 
incidenti Vilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria 
conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva. 


Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, 
rientrano in più categorie, ai fini del presente decreto, si applicano le quantità limite più 
basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola delia somma di cuì alla noia 4, la 
Quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente. 

Ai fini della direttiva 96/82/CE, modificata dalla direttiva 20039/105/CE, la Commissione 
compila e aggiorna un elenco di sostanze classificate nelle categorie sopra indicate 


mediante il ricorso ad una decisione armonizzata in conformità della direttiva 
67/548/CEE. 
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2. Per “esplosivo” si intende: 


- una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto dihurto, 
attrito, fiamma o alire fonti di ignizione ( frase di rischio R 2); 


- una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplesione per 
effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione ( frase di rischio R 3); 


- una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo 
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 
30 settembre 1957, modificato e recepito nella direttiva 94/55/CE del Consiglio, 
modificata, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni 
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su’strada (3). 


In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini del 
presente decreto, sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a 
produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso 0 fumogeno o una 
combinazione di tali effeiti grazie a reazioni chimiché.esotermiche automantenute. Se 
una sostanza o preparato è classificato sia con UMADR che con le frasi di rischio R 2 
o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenz&su quella delle frasi di rischio. 


Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono\assegnati a una qualsiasi delle divisioni 
1.1-1.6 a norma del sisiema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio 
pertinenti sono: 


Divisione 1.1: “Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una 
esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo 
la quasi totalità del carico).” 


Divisione 1.2: “Sostanze e articoli Comportanti un rischio di proiezione senza rischio di 
esplosione in massa.” 


Divisione 1.3: “Sostanze euarticoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio 
di spostamento di aria (04di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di 
esplosione di massa, 


a) la cui combustione )dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure 


b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di 
proiezione o di'entrambi.” 


Divisione fit: "Sostanze e articoli che presentano solo un leggero periccio in caso di 
accensiofe.'o innesco durante il trasporto. gli effetti sono essenzialmente limitati al 
collo eGnòn danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni 
significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare 
l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del colio.” 


Divisione 1.5: “Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in 
massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che 
una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla 
detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la 
prova al fuoco esterno.” 
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Divisione 1.6: “Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio.di 
esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente 
poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco 0 di propagazione 
accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo.” 


In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi\o pirotecnici 
contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o 
pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, 
ai fini del presente decreto, si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai 
fini del presente decreto, l'intero articolo è considerato esplosivo. 


8. Riguardo alle sostanze “infiammabili”, “facilmente infiammabill’ ed “esiremamente 
infiammabili” (categorie 6, 7 e 8) si intende per 


a) liquidi infiammabili. 


le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 
21 °C e inferiore o uguale a 55 °C (frase chiexdescrive il rischio R_ 10) e che 
sopportano la combustione; 


b) liquidi facilmente infiammabili, 


1) - le sostanze e i preparati che( possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a 
contatto con l'aria a temperaturà ambiente senza alcun apporto di energia 
(frase che descrive il rischio R/7); 

- le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 
°C e che sotto pressioneNrimangono allo stato liquido, qualora particolari 
condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, 
possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti; 


DI sostanze e preparalbil cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C, ma che 
non sono estremamente infiammabili (frase che descrive il rischio R11, 
secondo trattino); 


c) gase liquidi estremamente infiammabili, 


1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore 
a 0 °G.e un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione, in caso di 
intérvallo di ebollizione) a pressione normale, inferiore o uguale a 35 °C 
(frase che descrive il rischio R 12, primo trattino), e 


2) gas che sono infiammabili a contatto dell’aria a temperatura ambiente e a 
pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino) e che 
sono allo stato gassoso o supercritico e 


3) le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti 
ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione. 


— 16 — 


21-11-2005 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 271 


4. Ne! caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in 
quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente 
regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti 
del presente decreto. i 


Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma 
q1/Qui + d2/Qu2 + GI Qug + G4/ Qua + G5/Qus +... è maggiore o uguale a 1; 


dove qy è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze 
pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, 


e Qux è la quantità limite corrispondente per ia sostanza o4categoria x indicata nella 
colonna 3 della parte 1 o della parte 2. 


Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del 
presente decreto, se il valore ottenuto dalia somma 


q:/QL + 02/Qro + GYQ13 + G4/Q4 + G3/QL5 +... è maggiore o uguale a 1, 


dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze 
pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato, 


e Qx è la quantità limite corrispondente/per la sostanza o categoria x indicata nella 
colonna 2 della parte 1 o della parte 2. 


Tale regola è usata per valutare i’ pericoli complessivi associati alla tossicità, 
all'infiammabilità e all’ecotossicità. Di.conseguenza, deve essere applicata tre volte: 


a) per sommare le sostanze €N, preparati specificati alla parte i classificati come 
tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 0 2; 


b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come 
comburenti, esplosivi, ) infiammabili, altamente infiammabili o estremamente 
infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8; 


c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte | e classificati come 
pericolosi per Fambiente [R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53] con le sostanze e i 
preparati ché rientrano nelle categorie 9 i) 0 9 ii). 


Le disposizion? pertinenti del presente decreto, si applicano se uno qualsiasi dei valori 
ottenuti dallé, somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1. 


(1) GU496 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 
1224del 16.5.2003, pag. 36). sa 

(29GÙU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/60/CE della 
Gommissione (GU L 226 del 22.3.2001, pag. 5). 

(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della 
Commissione (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 45). 
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NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra- 
zione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul- 
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pub- 
blicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. 
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui tra- 
scritti. 


Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). 


Note alle premesse: 


— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun- 
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter- 
minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato 
e per oggetti definiti. 


— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presi- 
dente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i 
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 


— La direttiva 2003/105/CE è pubblicata in GUCE n. L 345 del 
31 dicembre 2003. 


— La direttiva 96/82/CE è pubblicata in GUCE n. L 10 del 
14 gennaio 1997. 


— L'art. 20, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, 
così recita: 


«Art. 20 (Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 
96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo 
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze peri- 
colose). — 1. Per dare organico e corretto recepimento allà direttiva 
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti&connessi 
con determinate sostanze pericolose, il Governo è delegato ad adot- 
tare, entro il 1° luglio 2005, con le modalità di cui all’aft, 1,'su propo- 
sta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le poli- 
tiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e dell'attutela del terri- 
torio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 3003/105/CE del 
16 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del-Corsiglio, che modi- 
fica la citata direttiva 96/82/CE, nonché per\introdurre, contestual- 
mente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi for- 
mulati dalla Commissione europea nell’anîbito della procedura d’in- 
frazione 2003/2014 avviata per recepimento non conforme della 
predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie 
modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 


2. Dall’attuazione del presenteXarticolo non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 


— Ildecreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, è pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 28 settembrey1999, n. 228, supplemento ordinario. 


— L'art. 20, comma(47 del decreto legislativo 17 agosto 1999, 
n. 334, così recita: 


«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). — 1.-3. (Omissis). 


4. Il DipartimeNto della protezione civile stabilisce, d’intesa con 
la Conferenza unificata, per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 
1992, n. 225, Tèxlinee guida per la predisposizione del piano di emer- 
genza esterria, ‘provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione 
alla popolazione, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni 
dello Stato edegli enti territoriali e locali definite dalla vigente legisla- 
zione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l’attivazione 
del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti compe- 
tenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato 
di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi 
un incidente rilevante.». 
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Nota all'art. 1: 


— Il testo vigente dell’art. 4, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente deèreto così recita: 


«Art. 4 (Esclusioni). — 1. Sono esclusi dall’àpplicazione del pre- 
sente decreto: 


a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari; 
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti; 


c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo 
intermedio su strada, per idrovia intefnà e marittima o per via aerea; 


d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le 
stazioni di pompaggio, al di fuori.degli stabilimenti di cui all’art. 2, 
comma 1; 


e) lo sfruttamento, ossîa l'esplorazione, l'estrazione e il tratta- 
mento di minerali in miniere, &ave/o mediante trivellazione, ad eccezione 
delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad 
esse relativo che comportano l’impiego delle sostanze pericolose di cui 
all'allegato I; 


e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, com- 
presi gli idrocarburi; 

I) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di 
smaltimento degli$sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli 
sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in partico- 
lare quande, utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica 
dei minerali; 


g)4i trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le 
soste tecniche temporanee intermedie, dall’accettazione alla riconse- 
gna\dellé merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei 
trèni\condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione 
degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2; 


h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le 
tipologie di cui all’allegato I del decreto del Ministro dell’ambiente 
20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 
7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attività 
ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti 
e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 
20 ottobre 1998. 


2. (Omissis). 


3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del 
presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle 
attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adot- 
tarsi di concerto tra il Ministro dell’ambiente, quello dei trasporti e 
della navigazione, e quelli alla sanità e dell’interno entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regola- 
mento dovrà garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, 
in particolare specificando le modalità del rapporto di sicurezza, del 
piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata 
in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti indu- 
striali, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose 
di cui all'art. 2, comma 1g le normative vigenti in materia di rischi indu- 
striali e di sicurezza.» 


Nota all'art. 2: 


— Si riporta il testo dell’art. 5 del citato decreto legislativo 
n. 334 del 1999, come modificato dal presente decreto: 


«Art. 5 (Obblighi generali del gestore). — 1. Il gestore è tenuto a 
prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a 
limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, nel rispetto dei 
principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia 
di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e del- 
l’ambiente. 


2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all’allegato A in 
cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle 
indicate nell’allegato I, oltre a quanto previsto al comma |, è altresì 
tenuto a provvedere all’individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, 
integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed inte- 
grazioni; all’adozione delle appropriate misure di sicurezza e all’infor- 
mazione, alla formazione, all’addestramento ed all’equipaggiamento 
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di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro 
dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 74 del 30 marzo 1998. 


3. (Abrogato)». 


Nota all'art. 3: 


— Il testo vigente dell’art. 6, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto così recita: 


«Art. 6 (Notifica). — 1. Il gestore degli stabilimenti di cui 
all’art. 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbli- 
gato a trasmettere al Ministero dell’ambiente, alla regione, alla pro- 
vincia, al comune, al prefetto; al Comando provinciale dei vigili del 
fuoco competente per territorio; e al Comitato tecnico regionale o 
interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, 
integrato ai sensi dell’art. 19 e d’ora in avanti denominato Comitato, 
una notifica entro i seguenti termini: 


a) centottanta giorni prima dell’inizio della costruzione, per 
gli stabilimenti nuovi; 

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, per gli stabilimenti preesistenti. 


2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione con 
le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive 
modifiche, deve contenere le seguenti informazioni: 


a) il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo com- 
pleto dello stabilimento; 


b) la sede o il domicilio del gestore, con l’indirizzo completo; 


c) ilnomeo la funzione della persona responsabile dello stabi- 
limento, se diversa da quella di cui alla lettera a); 


d) le notizie che consentano di individuare le sostanze perico- 
lose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro 
forma fisica; 

e) l’attività, in corso o prevista, dell’impianto o del deposito; 


f) Vambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in 
particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente-rilevante 
o aggravarne le conseguenze. 


3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all’al- 
legato I, o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di 
cui all’art. 15, comma 2, o per effetto di mutamento“della classifica- 
zione di sostanze pericolose rientrano nel campo di‘applicazione del 
presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un 
anno dalla data di entrata in vigore delle suddette-modifiche ovvero 
entro il termine stabilito dalla disciplina di regepimento delle relative 
disposizioni comunitarie. 


4. In caso di chiusura definitiva dell’impignto o del deposito, ovvero 
nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica significa- 
tiva della natura o dello stato fisico delle Sostanze pericolose presenti, 0 
di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabili- 
mento 0 dell’impianto che potrebbe còstituire aggravio del preesistente 
livello di rischio ai sensi del decreti cùi all'art. 10, nonché di variazioni 
delle informazioni di cui al conîma 2, il gestore aggiorna tempestiva- 
mente, nelle forme dell’autocettifteazione, la notifica di cui al comma 1 
e la scheda di cui all'allegatoWi 


5. Il gestore, unitamente dilla notifica di cui al comma 2, invia al 
Ministero dell'ambiente-e“della tutela del territorio, alla regione, alla 
provincia, al sindaco, altprefetto, al Comitato, nonché al Comando pro- 
vinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni 
di cui all'allegato V: 


6. Il gestore degli stabilimenti di cui all’art. 2, comma 1, può alle- 
gare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni 
previste dallasnotmativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e 
quanto altre eventualmente predisposto in base a regolamenti comu- 
nitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del 
Consiglio».dél 29 giugno 1993, sull’adesione volontaria delle imprese 
del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit. 
e norme tecniche internazionali. 


6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha 
realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio 
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ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento 
stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento-delle previste 
autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività ne dà, comunicazione ai 
destinatari della notifica di cui al comma 1.». 


Nota all'art. 4: 


— Il testo vigente dell’art. 8, del décreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita: 


«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). 1} Per gli stabilimenti in cui 
sono presenti sostanze pericolose4in quantità uguali o superiori a 
quelle indicate nell’allegato I, parti 1 &2, colonna 3, il gestore è tenuto 
a redigere un rapporto di sicurezza; 


2. Il rapporto di sicurezza di\cui il documento previsto all’art. 7, 
comma Il, è parte integrante,\deve evidenziare che: 


a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza; 


b) i pericoli didneidénte rilevante sono stati individuati e sono 
state adottate le misur®ynecessarie per prevenirli e per limitarne le 
conseguenze per l’wtemo e per l’ambiente; 


c) la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manuten- 
zione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, 
connessi con îl\funzionamento dello stabilimento, che hanno un rap- 
porto con i(pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sono sufficiente- 
mente sicùri &yaffidabili; per gli stabilimenti di cui all’art. 14, comma 6, 
anche lemisure complementari ivi previste; 


d))sono stati predisposti i piani d’emergenza interni e sono 
stati forniti all'autorità competente di cui all’art. 20 gli elementi utili 
per l’elaborazione del piano d’emergenza esterno al fine di prendere 
lemisure necessarie in caso di incidente rilevante. 


3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati 
di cui all'allegato II ed indica, tra l’altro, il nome delle organizzazioni 
partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene 
inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello 
stabilimento, nonché le informazioni che possono consentire di prendere 
decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costru- 
zione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. 


4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente di concerto 
con i Ministri dell’interno, della sanità e dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, 
secondo le indicazioni dell’allegato II e tenuto conto di quanto già 
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del 
rapporto di sicurezza i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in 
relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri di valutazione 
del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, 
in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali ema- 
nati ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 
17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche. 


5.11. (Omissis).». 


Nota all'art. 5: 


— Si riporta il testo dell’art. 9 del citato decreto legislativo 
n. 334 del 1999, come modificato dal presente decreto: 


«Art. 9 (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza). — 1. Chiunque 
intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all’art. 8, comma 1, 
prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le 
autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il 
nulla osta di fattibilità di cui all’art. 21, comma 3; a tal fine, fa perve- 
nire all’autorità di cui all’art. 21, comma 1, un rapporto preliminare 
di sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in man- 
canza del nulla osta di fattibilità. 

2. Prima di dare inizio all’attività, il gestore, al fine di ottenere il 
parere tecnico conclusivo, presenta all’autorità di cui all’art. 21, 


comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello 
preliminare. 


3.-4. (Abrogati).». 
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Nota all'art. 6: 


— Il testo vigente dell’art. 11, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita: 


«Art. 11 (Piano di emergenza interno). — 1. Per tutti gli stabili- 
menti soggetti alle disposizioni dell’art. 8, il gestore è tenuto a predi- 
sporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabili- 
mento ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo ter- 
mine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento 
nei seguenti termini: 


a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l’attività; 
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto 


del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto; 


c) per gli altri stabilimenti preesistenti già assoggettati alla 
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 
del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 


2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le infor- 
mazioni di cui all’allegato IV, punto 1, ed è predisposto allo scopo di: 


a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da mini- 
mizzarne gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e 
per le cose; 


b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo e 
l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 


c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali 
competenti; 


d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente 
dopo un incidente rilevante. 


3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, speri- 
mentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa 
consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi com, 
preso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intet- 
valli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione 
deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei 
servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoseenze 
in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante; 


4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia; entro gli 
stessi termini di cui al comma |, tutte le informazioni utili per l’elabo- 
razione del piano di emergenza di cui all’art. 20 secondo la rispettiva 
competenza. 


5. Il Ministro dell’ambiente provvede, conregolamento da adot- 
tarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, 
n. 400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3, 
del personale che lavora nello stabilimentoxsivi compreso il personale 
di imprese subappaltatrici a lungo termine», 


Nota all'art. 7: 


— Il testo vigente dell’art.(1®, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita: 


«Art. 12 (Effetto domino). — 1. In attesa di quanto previsto dal- 
l'art. 72 del decreto legislativo. 31 marzo 1998, n. 112, il Ministro del- 
l'ambiente e della tutela deLterritorio, sentiti la regione interessata e il 
Comitato, in base alle/informazioni ricevute dai gestori a norma del- 
l'art. 6 e dell'art. 8, iridividua gli stabilimenti tra quelli di cui all'art. 2, 
comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di 
un incidente rilevante Possono essere maggiori a causa del luogo, della 
vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze perico- 
lose presenti inkessi. 


2.I gestofi degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmet- 
tere al prefetto alla provincia entro quattro mesi dall’individuazione 
del possibile/effetto domino, le informazioni necessarie per gli adem- 
pimenti di'Tompetenza di cui all’art. 20. 


2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono: 


a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesa- 
minare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e 
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dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi 
di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani.divemergenza 
interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione; 


b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità 
competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni. 


2-ter. Il Comitato, in attesa dell’attuazione“di quanto previsto dal- 
l'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998; n.112, accerta che: 


a) avvenga lo scambio, tra i gestori, delle informazioni di cui al 
comma 2-bis, lettera a); 


b) igestori cooperino nella trasimisstone delle informazioni di cui 
al comma 2-bis, lettera b).». 


Nota all'art. 8. 


— Il testo vigente dell’art./14, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita: 


«Art. 14 (Assetto déhterritorio e controllo dell’urbanizzazione). — 

1. Entro sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con i Ministri dell’in- 
terno, dell’ambientè» dell'industria, del commercio e dell’artigianato 
e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate 
da stabilimenti \a’fischio di incidente rilevante che rientrano nel 
campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicu- 
rezza in materîa di pianificazione territoriale, con riferimento alla 
destinazionae utilizzazione dei suoli che tengano conto della neces- 
sità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone resi- 
denziali heriché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di 
limitàrne)le conseguenze, per: 


a) insediamenti di stabilimenti nuovi; 
b) modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 10, comma 1; 


c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabili- 
menti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi fre- 
quentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’inse- 
diamento o l’infrastruttura possono aggravare il rischio o le conse- 
guenze di un incidente rilevante. 


2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma |, all’emana- 
zione del decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il Presidente 
del Consiglio dei Ministri. 


3. Entro tre mesi dall’adozione del decreto di cui al comma 1 o di 
quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove necessa- 
rio, le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli 
strumenti urbanistici. La variante è approvata in base alle procedure 
individuate dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 
20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il termine di cui sopra senza che 
sia stata adottata la variante, la concessione o l’autorizzazione per 
gli interventi di cui al comma 1, lettere a), 5) e c), sono rilasciate qua- 
lora il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dai 
decreti di cui al comma Il o al comma 2, previo parere tecnico dell’au- 
torità competente di cui all’art. 21, comma I, sui rischi connessi alla 
presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o 
su criteri generali. 


4. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che siano stati 
adottati i provvedimenti ivi previsti, la concessione o l’autorizzazione 
per gli interventi di cui al comma I, lettere a), b) e c), sono rilasciate, 
previa valutazione favorevole dell’autorità competente di cui 
all’art. 21, comma 1, in ordine alla compatibilità della localizzazione 
degli interventi con le esigenze di sicurezza. 


5. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate alla data di 
entrata in vigore del presente decreto. 


5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'art. 2, 
comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli stru- 
menti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessità di pre- 
vedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone resi- 
denziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto 
principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale 0 
particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli stabi- 
limenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legisla- 
tivo 22 gennaio 2004, n. 42. 


6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone residen- 
ziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto princi- 
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pali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o parti- 
colarmente sensibili dal punto di vista naturale il gestore deve, altresì, 
adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le 
persone e per l’ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. 
A tal fine il comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, 
entro tre mesi, all’autorità competente di cui all’art. 21, comma 1, le 
misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla 
stessa autorità nell’ambito dell’istruttoria di cui all’art. 21.».. 


Nota all'art. 9: 


— Il testo vigente dell’art. 15 del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita: 


«Art. 15 (Funzioni del Ministero dell'ambiente). — 1. Con uno 0 
più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del- 
l’interno, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della 
sanità, d’intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme 
tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, 
le modalità con le quali il gestore deve procedere all’individuazione 
di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all’in- 
formazione, all’addestramento e all’equipaggiamento di coloro che 
lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i cri- 
teri di riferimento per l’adozione di iniziative specifiche in relazione 
ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l’individuazione delle 
modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per 
i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti val- 
gono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministe- 
riali emanati ai sensi dell’art. 12 del decreto del Presidente della 
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche. 


2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione 
al Ministero della sanità, al Ministero dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata, ogni qualvolta 
la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepi- 
mento. 


3. Il Ministero dell’ambiente: 


a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimefti 
di cui all’art. 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un 
incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni 
utili perché lo Stato membro possa applicare tutte le misufe/Connesse 
ai piani di emergenza interni ed esterni e all’urbanizzazione; 


b) informa tempestivamente la Commissioné“veuropea sugli 
incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionaleè)che rispondano 
ai criteri riportati nell’allegato VI, parte I, e comuniea, non appena 
disponibili, le informazioni che figurano nell’allegaàto VI, parte II; 


c) presenta alla Commissione europea(unàrelazione triennale 
secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consi- 
glio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizza- 
zione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concer- 
nenti l’ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli 
articoli 6 e 8; 


c-bis) comunica alla Commissione europea il nome e la ragione 
sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'art. 2, 
comma 1, nonché informazioni/sulleattività dei suddetti stabilimenti. 


4.-6. (Omissis).». 


Nota all'art. 10: 


— Il testo vigente dell’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 
17 agosto 1999, nx334, così come modificato dal presente decreto, 
così recita: 


«Art. 18 (Competenze della regione). — 1. La regione disciplina, 
ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ’eser- 
cizio delle (competenze amministrative in materia di incidenti rile- 
vanti. A {al finie la regione: 


a) ifidividua le autorità competenti titolari delle funzioni 
amministrative e dei provvedimenti discendenti dall’istruttoria tec- 
nica e stabilisce le modalità per l’adozione degli stessi, prevedendo la 
semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento 
di valutazione di impatto ambientale; 
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b) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che 
procedono all’istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell’ARPA 
con quelle del comitato tecnico regionale di cui all’art. 20 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri 
organismi tecnici coinvolti nell’istruttoria, noriché) nel rispetto di 
quanto previsto all’art. 25, le modalità per l’eserciziò della vigilanza e 
del controllo; 


c) definisce le procedure per l’adozione degli interventi di sal- 
vaguardia dell’ambiente e del territorio imrelazione alla presenza di 
stabilimenti a rischio di incidente rilevante. 


c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del terri- 
torio tutte le informazioni necessarie )per le comunicazioni di cui 
all’art. 15, comma 3, lettere c) eve=bis), nonché per l'aggiornamento 
della banca dati di cui all’art,6-quater del decreto-legge 12 ottobre 
2000, n. 279, convertito, consmbdificazioni, dalla legge 11 dicembre 
2000, n. 365». 


Nota all'art. 11: 


— Il testo vigefite dell’art. 20, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così Come modificato dal presente decreto, così recita: 


«Art. 20 (Piano di emergenza esterno). — 1. (Omissis). 


2.Il pianò di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto 
almeno dellé indicazioni di cui all’allegato IV, punto 2, ed essere ela- 
borati allo*scopo di: 


d) )controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da mini- 
mizzagne ‘gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e 
per i‘bèni} 


b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l’uomo, 
el'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare 
mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l’or- 
ganizzazione di protezione civile; 


c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità 
locali competenti; 


d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino 
e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante. 


3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimen- 
tato e, se necessario riveduto ed aggiornato previa consultazione della 
popolazione, nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, 
dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a 
tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti 
negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e 
delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di 
incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data comunicazione 
al Ministero dell’ambiente. 


4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d’intesa con 
la Conferenza unificata, per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 
1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di emer- 
genza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione 
alla popolazione, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni 
dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legisla- 
zione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l’attivazione 
del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti compe- 
tenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato 
di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che provochi 
un incidente rilevante. 


4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Diparti- 
mento di protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad inter- 
valli appropriati comunque non superiori a cinque anni. L'aggiorna- 
mento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evi- 
denziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna esistenti. 


5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all’art. 13, il pre- 
fetto, d’intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche 
il piano di emergenza esterno dell’area interessata; fino all’emana- 
zione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello già emanato 
in precedenza. 


6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regola- 
mento da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge del 
23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione 
sui piani di cui al comma 1. 
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6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche 
agli stabilimento di cui all'art. 6, qualora non assoggettati a tali disposi- 
zioni a norma dell'art. 8. Il piano di emergenza esterno è redatto sulla 
scorta delle informazioni di cui al medesimo art. 6 e all'art. 12. 


7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino 
all’attuazione dell’art. 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 
1998, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di 
cui ai commi 4 e 4-bis.)». 


Nota all'art. 12: 


— Il testo vigente dell’art. 21, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita: 


«Art. 21 (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza). — 
1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle regioni 
della specifica disciplina prevista dall’art. 18, a svolgere le istruttorie 
per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza 
ai sensi dell’art. 8 e adotta altresì il provvedimento conclusivo. 


2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di 
sicurezza, avvia l’istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, 
esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quat- 
tro mesi dall’avvio dell’istruttoria, termine comprensivo dei necessari 
sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all’ac- 
quisizione di informazioni supplementari, che non possono essere 
comunque superiori a due mesi. Nell’atto che conclude l’istruttoria 
vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescri- 
zioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la pre- 
venzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insuffi- 
cienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio. 


3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il 
decreto di cui all’art. 10, il Comitato avvia l’istruttoria all’atto del 
ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esa 
minato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi 
eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla osta di fattibilità, 
eventualmente condizionato ovvero, qualora l’esame del-rapporto 
preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguafda la sicu- 
rezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro”quattro 
mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve 
le sospensioni necessarie all’acquisizione di informazioniysupplemen- 
tari, non superiori comunque a due mesi. A seguito*del rilascio del 
nulla osta di fattibilità il gestore trasmette al Comitàto il rapporto 
definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comi- 
tato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere 
tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricèviMento del rapporto 
di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. 
Nell’atto che conclude l’istruttoria vengonò indicate le valutazioni 
tecniche finali, le proposte di eventualipreserizioni integrative e, qua- 
lora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la 
riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate 
ovvero non siano state fornite le/inférmazioni richieste, è previsto il 
divieto di inizio di attività. 


4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono 
trasmessi al Ministero dell’aîmbiente, al Ministero dell’interno, alla 
regione, al prefetto, al sindaco, nonché, per l’applicazione della nor- 
mativa antincendi, al COmafido provinciale dei Vigili del fuoco com- 
petente per territorio, 


5. Il gestore dello, stabilimento partecipa, anche a mezzo di un 
tecnico di sua fiduCia, all’istruttoria tecnica prevista dal presente 
decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l’accesso agli atti 
del procediménto, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e 
documentaziohi integrative, la presenza in caso di ispezioni o sopral- 
luoghi nellostabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, 
il gestorè può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato 
stesso. 


5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi 
tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicu- 
rezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.».. 
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Nota all'art. 13: 


— Il testo vigente dell’art. 22, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal precedente decreto, così recita: 


«Art. 22 (Informazioni sulle misure di sicuretza). — 1. Le infor- 
mazioni e i dati relativi agli stabilimenti racceltitalle autorità pubbli- 
che in applicazione del presente decreto posseno essere utilizzati solo 
per gli scopi per i quali sono stati richiesti» 


2. La regione provvede affinché4il/rapporto di sicurezza di cui 
all’art. 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all’art. 13, comma 1, 
lettera 5), numero 2), siano accessibili alla popolazione interessata. 
Il gestore può chiedere alla regionèdi non diffondere le parti del rap- 
porto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, 
commerciale o personale o che si’riferiscono alla pubblica sicurezza 
o alla difesa nazionale. In tali.casi la regione mette a disposizione 
della popolazione la version&del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8, 
comma 9. 


3. È vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di 
cui al comma 2, da, pàrte di chiunque ne venga a conoscenza per 
motivi attinenti al suo ufficio. 


4. Il comune,ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica 
porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informa- 
zioni fornite dal gestore ai sensi dell’art. 6, comma 5, eventualmente 
rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informa- 
zioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle 
sezioni 1,,2, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda informativa di cui all’allegato V. 


S.)Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle 
risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente 
e\enza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella forma più 
idonea, a ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che 
possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli 
stabilimenti di cui all'art. 2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni 
cinque anni e, per gli stabilimenti di cui all'art. 8, devono essere aggior- 
nate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'art. 21. 


6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle 
norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono 
comunque fornite dal comune alle persone che possono essere coin- 
volte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabili- 
menti soggetti al presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate 
ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta 
che intervenga una modifica in conformità all’art. 10. Esse devono 
essere permanentemente a disposizione del pubblico. L’intervallo 
massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, 
in nessun caso, essere superiore a cinque anni.)». 


Nota all'art. 14: 


— Il testo vigente dell’art. 24, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita: 


«Art. 24 (Accadimento di incidente rilevante). — 1. Al verificarsi 
di un incidente rilevante, il gestore è tenuto a: 


a) adottare le misure previste dal piano di emergenza di cui 
all’art. 11; 


b) informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei 
Vigili del fuoco il presidente della Giunta regionale e il presidente del- 
l’amministrazione provinciale comunicando, non appena ne venga a 
conoscenza: 
1) le circostanze dell’incidente; 


2) le sostanze pericolose presenti; 


3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell’inci- 
dente per l’uomo e per l’ambiente; 


4) le misure di emergenza adottate; 
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5) le informazioni su sulle misure previste per limitare gli 
effetti dell’incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si 
riproduca; 


c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più 
approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le prece- 
denti informazioni o le conclusioni tratte. 


2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri dell'ambiente, 
dell’interno e il Dipartimento della protezione civile nonché i prefetti 
delle province limitrofe che potrebbero essere interessate dagli effetti 
dell’evento e dispone per l’attuazione del piano di emergenza esterna; 
le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del 
gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicura- 
tive stipulate. 


3. Il Ministro dell'ambiente, non appena possibile, predispone un 
sopralluogo ai fini della comunicazione alla Commissione europea 
delle informazioni di cui all’art. 15, comma 3, lettera bd). 


3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a qual- 
siasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari 
e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo.».. 


Nota all'art. 15: 


— Il testo vigente dell’art. 25, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita: 


«Art. 25 (Misure di controllo). — 1. Le misure di controllo, effet- 
tuate ai fini dell’applicazione del presente decreto, sulla base delle 
disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a 
quelle espletate nell’ambito delle procedure di cui all’art. 21, consi- 
stono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della poli- 
tica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e 
dei relativi sistemi di gestione della sicurezza. 


1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di 
consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, orga- 
nizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il 
gestore possa comprovare di: 


a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delleyattività 
esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante; 


b) disporre di mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di inci- 
denti rilevanti all’interno ed all’esterno del sito; 


c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto 
ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo fapporto di sicurezza 
presentato. 


2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla 
base delle disponibilità finanziarie previstè\dalla legislazione vigente, 
dalla regione; in attesa dell’attuazione dèh\procedimento previsto dal- 
l’art. 72 del decreto legislativo n. 112.del 1998, quelle relative agli sta- 
bilimenti di cui all’art. 8 sono disposte ‘ai sensi del decreto del Mini- 
stro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale n. 27 del 3 febbraio 1998, 


3. Le verifiche ispettive:di cui al comma 1 sono svolte sulla base 
dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto 
con i Ministri dell’internò, della sanità e dell’industria, del commercio 
e dell’artigianato, d’intèsa‘eon la Conferenza Stato-regioni, da ema- 
narsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto e sono effettuate indipendentemente di ricevimento del rap- 
porto di sicurezza \o di altri rapporti e devono essere concepite in 
modo da consentire ùn esame pianificato e sistematico dei sistemi tec- 
nici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento. 


4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo 
comporta*che: 


a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di 
controllo con una periodicità stabilita in base a una valutazione siste- 
matica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico 
stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla 
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’art. 8; 
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b) dopo ogni controllo deve essere redatta una./felazione e 
data notizia al Ministero dell'ambiente; 


c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collabora- 
zione con la direzione dello stabilimento entro4un termine stabilito 
dall’autorità di controllo. 


5. Il personale che effettua il controllopuoò chiedere al gestore 
tutte le informazioni supplementari che servono’per effettuare un’ade- 
guata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire 
le probabilità o l’entità dell’aggravarsitdelle conseguenze di un inci- 
dente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di emer- 
genza esterno. 


6. Fermo restando le misure\dîcontrollo di cui al comma 1, il 
Ministero dell’ambiente può disporre ispezioni negli stabilimenti di 
cui all’art. 2, comma I, ai sensi del citato decreto 5 novembre 1997, 
usufruendo delle disponibilità.finanziarie previste dalla legislazione 
vigente.». 


Nota all'art. 16: 


— Il testo wigente dell’art. 27, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334,,così come modificato dal presente decreto, così recita: 


«Art. 27 (Sanzioni). — 1. Il gestore che omette di presentare la 
notifica di cui all’art. 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui 
all’art. 8 odi redigere il documento di cui all’art. 7 entro i termini pre- 
visti, è punito con l’arresto fino a un anno. 


2.J1 gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui 
all’art/ 6, comma 5, è punito con l’arresto fino a tre mesi. 


3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non 
pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle 
eventuali misure integrative prescritte dall’autorità competente, 
anche a seguito di controlli ai sensi dell'art. 25, o che non adempie agli 
obblighi previsti dall’art. 24, comma 1, per il caso di accadimento di 
incidente rilevante, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni. 


4. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che 
non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano 
rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o nelle eventuali 
misure integrative prescritte dall’autorità competente, anche a seguito 
di controlli ai sensi dell'art. 25, l'autorità preposta al controllo diffida 
il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non 
superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, com- 
provati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la 
sospensione dell’attività per il tempo necessario all'adeguamento 
degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo 
non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di 
sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l’auto- 
rità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento 0, ove 
possibile, di un singolo impianto di una parte di esso. 


5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non 
attua il sistema di gestione di cui all’art. 7, comma 2, è punito con l’ar- 
resto da tre mesi ad un anno. 


6. Il gestore che non aggiorna, in conformità all’art. 10, il rap- 
porto di sicurezza di cui all’art. 8 o il documento di cui all’art. 7, 
comma 1, è punito con l’arresto fino a tre mesi. 


7. Il gestore che non effettua tali adempimenti di cui all’art. 11, 
all’art. 12, comma 2, e all'art. 14, comma 6, è tenuto al pagamento 
della sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire 
centottanta milioni. 


8. Alla violazione di cui all’art. 22, comma 3, si applica la pena 
prevista all’art. 623 del codice penale.». 


Nota all'art. 19: 


— Iltesto vigente dell’allegato II, del decreto legislativo 17 agosto 
1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita: 


Si) A 
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«ALLEGATO II 


DATI E INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE 
NEL RAPPORTO DI SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 8 


I. Informazioni sul sistema di gestione e sull’organizzazione dello sta- 
bilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti. 


Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui 
all’allegato III. 


II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento. 


A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare 
posizione geografica, dati meteorologici. Geologici, idrografici e, se 
del caso, la sua storia. 

B. Identificazione degli impianti e di altre attività dello stabili- 
mento che potrebbero presentare un rischio di incidente rilevante. 


C. Descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rile- 
vante. 


III. Descrizione dell’impianto. 


A. Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti 
dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle 
fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale inci- 
dente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle 
misure preventive previste. 


B. Descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative. 
C. Descrizione delle sostanze pericolose: 
1) l’inventario delle sostanze pericolose, che include: 


- identificazione delle sostanze pericolose: denominazione 
chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura del 
VPIUPAC; 


- quantità massima di sostanze pericolose effettivamente 
presente o possibile; 


2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche,é indicazione 
dei pericoli, sia immediati che differiti, per l’uomo o l’ambîente; 


3) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo 
o in condizioni anomale prevedibili. 


IV. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti\e metodi di preven- 
zione. 


A. Descrizione dettagliata dei possibili\$viluppi di eventuali inci- 
denti rilevanti e delle loro probabilitàlo delle condizioni in cui pos- 
sono prodursi, corredata di una sintesi dègli eventi che possono svol- 
gere un ruolo nel determinare tali sviluppi, con cause interne o esterne 
all’impianto; 

B. Valutazione dell’ampiezza è della gravità delle conseguenze 
degli incendi rilevanti identificati, nonché piante, immagini o ade- 
guata cartografia delle zone..suscettibili di essere colpite da siffatti 
incidenti derivanti dallo stabilimento. 


C. Descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate 
per garantire la sicurezza degli impianti. 


V. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di 
un incidente» 


A. Descrizione dei dispositivi installati per limitare le conse- 
guenze di un incidente rilevante. 


B. Organizzazione della procedura di allarme e di intervento. 


C. Descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere 
mobilitati. 

D. Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C necessari per 
l’elaborazione del piano di emergenza interno previsto all’art. 11.». 
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Nota all'art. 20: 


— Iltesto vigente dell’allegato III, del decretodegislativo 17 ago- 
sto 1999, n. 334, così come modificato dal presente dectéto, così recita: 


«ALLEGATO III 


Princìpi previsti all’art. 7 e informazioni*di cui all’art. 8, relativi al 
sistema di gestione e all’organizzazione dello stabilimento ai fini 
della prevenzione degli incidenti/filevanti. 


Ai fini dell’attuazione della politica di prevenzione degli incidenti 
rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, 
si tiene conto dei seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel 
documento di cui all’art. 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli 
di incidenti rilevanti presenttatidallo stabilimento: 


a) la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovrà 
essere definita per iscfitto e includere gli obiettivi generali e i principi 
di intervento del gestore în merito al rispetto del controllo dei pericoli 
di incidenti rilevanti? 


b) il sistema di gestione della sicurezza dovrà integrare la 
parte del sistéma di gestione generale che comprende struttura orga- 
nizzativa, resporsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse 
per la determinazione e l’attuazione della politica di prevenzione degli 
incidenti rilevanti; 


c)yil sistema di gestione della sicurezza si fa carico delle 
seguenti/gestioni: 


i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale 
addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell’or- 
ganizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del 
personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del perso- 
nale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento; 


ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione 
e applicazione di procedure per l’identificazione sistematica dei peri- 
coli rilevanti derivanti dall’attività normale o anomala e valutazione 
della relativa probabilità e gravità; 


iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure 
e istruzioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la manu- 
tenzione dell’impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate 
temporanee; 


iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di proce- 
dure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti 
o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti: processi o 
depositi; 


v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle pro- 
cedure per identificare le prevedibili situazioni di emergenza tramite un'a- 
nalisi sistematica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di 
emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di emergenza, e per 
impartire una formazione specifica al personale interessato. Tale forma- 
zione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso 
il personale interessato di imprese subappaltatrici; 


vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di pro- 
cedure per la valutazione costante dell’osservanza degli obiettivi fis- 
sati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema 
di gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza e 
l’adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure 
dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in caso di inci- 
denti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se 
dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e azioni 
conseguenti intraprese sulla base dell’esperienza acquisita; 


vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di proce- 
dure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di 
prevenzione degli incidenti rilevanti e all’efficacia e all’adeguatezza 
del sistema di gestione della sicurezza. Revisione documentata, e rela- 
tivo aggiornamento, dell’efficacia della politica in questione e del 
sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione.».. 
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Nota all'art. 21: 
— Il testo vigente dell’allegato V, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, così recita: 


«ALLEGATO V 


SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE 
PER I CITTADINI ED I LAVORATORI 


Sezione 1 
Nome della società 
(ragione sociale) 
Stabilimento/deposito di 
(comune) (provincia) 
(indirizzo) 
Portavoce della Società (se diverso dal Responsabile) 
(nome) (cognome) 
(telefono) (fax) 
La Società ha presentato la notifica prescritta dall’art. 6 del D.Lgs. (O) 
La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall’art. 8 del DLgs. (O) 
O 
Responsabile dello stabilimento 
(nome) (cognome) 
(qualifica) 
Sezione 2 


Indicazioni e recapiti di amministrazionixenti, istituti, uffici o altri pubblici, a livello nazionale e locale a cui si è comunicata l’assoggettabi- 
lità alla presente normativa, o a cui è possibile richiedere informazioni in merito - da redigere a cura del gestore. 


Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento 


Sezione 3 


Descrizione della4delle attività svolta/svolte nello stabilimento deposito 
- Specificared’èvernituale suddivisione in impianti/depositi 


- descrizione del territorio circostante (ricettori sensibili - quali: scuole; ospedali; uffici pubblici; luoghi di ritrovo; ecc. -, altri impianti 
industriali presenti, ecc.), nel raggio di 5 km 


- riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala, che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle principali aree 
produttive, logistiche e amministrative 
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Sezione 4 


Sostanze e preparati soggetti al D.L.gs 334/99 


[Numero CAS altro indice 
identificativo della Nome comune o generico 
sostanza/preparato 


Classificazione Principali caratteristiche 


di pericolo (*) di pericolosità Max quantità presente (t) 


(*) Riportare la classificazione di pericolo e le frasi di rischio di cui al D.Lgs. n. 52 del 199%e deèreto ministeriale 28 aprile 1997 della Sanità e successive modifiche e norme di attuazione. 


Sezione 5 


Natufa del rischio di incidenti rilevanti 


Informazioni generali 


Incidente (*) Sostanza coinvolta 


(*) Incendio, esplosione, rilascio di sostanze pericolose 
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Sezione 6 


Tipo di effetto per la popolazione e per l’ambiente 


Es. intossicazione; malessere irraggiamento; onde d’urto (rottura vetri), ecc. 


Misure di prevenzione e sicurezza adottate 


Es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi (di Contenimento; barriere antincendio; ecc. 
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Sezione 7 


II PEE è stato redatto dall'Autorità competente? sì no 


' Le informazioni debbono fare esplicito riferimento ai Piani di emergenza intemi di cui all’articolo 11 e ai Pianì di 
emergenza esftemi di cui all’articolo 20 del presente decreto. Qualora i Piani di emergenza estemi non siano stati 
predisposti, il gestore dovrà riportare le informazioni desunte dal Rapporto di Sicurezza, ovverò- dalla 
pianificazione di emergenza di cui all'allegato III, lettera c), punto v). 


Mezzi di segnalazione di incidenti 


es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.). 


Comportamento da seguire. 


(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la 
ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti). 


I i“‘ 7 4 A 


Mezzi di comunicazione previsti. 


{specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.), 


Presìdi di pronto soccorso. 


(es. interventi VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali; blocco e . 
incanalamento del traffico, ecc.). 


Informazioni per le autorità'competenti sulle sostanze elencate nella Sezione 4 


Sezione 8 


IRE ZZZ CTTT-T rr—ee_—r _—__oo oc I 


Sostanza 


Codice aziendale: 


Utilizzazione: 
materia prima solvente 
intermedio catalizzatore 
prodotto finito altro 


Identificazione 


Nome chimico: 
Nomi 
commerciali: 


Nomenclatura Chemical 
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Abstracts: 

Numero di registro 
CAS: 

Formula bruta: 


Peso 
molecolare: 
Formula di 
struttura: 


i" ——T_______———————  p4t_—_————— 


Caratteristiche chimico-fisiche 


Stato fisico: 
Colore: 
Odore: 
Solubilità in 
acqua: 


Solubilità nei principali solventi 
organici: 


Densità: 


Peso specifico dei vapori, relativo 
all'aria: 


Punto di fusione: 

Punto di ebollizione: 

Punto di 

infiammabilità: 

Limite inferiore e superiore di infiammabilità 
in aria (% in volume): 

Temperatura di auto 


Reazioni 
pericolose: 


Classificazione ed etichettatura 


Di legge Provvisoria Non richiesta 


Simbolo di pericolo: 


Indicazione di 
pericolo: 


Frasi di 
rischio: 


Consigli di prudenza; 


Informazioni tossicologiche 


Vie di penetrazione 


(0) Ingestione (0) Inalazione (o) Contatto 


Tossicità acuta: 
DL50vwia orale (4 
ere); 


CLSO per inalazione (4 
ore): 
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DL50 via cutanea (4 


ore): 
CL50 su uomo (30 
minuti): 
IDLH: 
Tossicità 
cronica: 
ciigrg..g1 nt Li. T a, o _ _ _ __Mr__ 
cute occhio vie.respiratorie 

Potere corrosivo: [0] (©) 
Potere irritante: (è) (e) 
Potere sensibilizzante: (0) 
Cancerogenesi: 

rr rr rr __ _ ‘ei’ [1iII...LILIO E: 
Mutagenesi: 

———e1i.({©jÒijii /(1i;i11 .’ 0—1—1. lil t_;r0’ ei Gi: 
Teratogenesi: 


Informazioni ecotossicologichie 


Specificare: Aria Acqua 

Biodegradabilità: BOD5/COD 

Dispersione: 

Persistenza: T 1/2 (m-g-h) Koc-T 1/2 
Bioaccumulo/bioconcentrazione: BCF - log Pow 


Informazioni per le autorità competenti sugli scenari‘ incidentali con impatto all’estero dello stabilimento (fare 
riferimento alle zone individuate nel Piano di Emérgehza Estemo. Quando il PEE non è stato predisposto o non è 
previsto dalla normativa vigente, il gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi). 
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Sezione 9 


Indicare le coordinate del baricentro dello stabilimento x: Y: Fuso: 
in formato UTM i : uso: 


Evento Condizioni Modello sorgente 
iniziale 
Incendio ! în fase liquida |incendio da recipiente (Tank fire) (o) 


sì localizzato in incendio da pozza (Poo! fire) O 


aria 
in fase 
gas/vapore ad}getto di fuoco (Jet fire) (o) 
alta velocità 


incendio di nube (Flash fire) (o) 


AR sfera di fuoco (Fireball) 0 


: reazione sfuggente (run-a-way 
Esplosione reaction) 
sì |confinata miscela gas/vapori infiammabili 
polveri infiammabili 


; miscela gas/vapori infiammabili 
no |non confinata (U.V.C.E.) 


transizione rapida di fase [esplosione fisica 


; dispersioni liquido/liquido (fluidi 
Rilascia solubili) 


emulsioni liquido/liguido (fluidi 
insolubili) - 
evaporazione da liquido (fluidi 
insolubili) 

dispersione da liquido (fluidi 
insolubili) 


sul suolo dispersione 0) Legga 
O 


evaporazione da pozza 


e) 


(©) 


[miscela gas/vapori infiammabili _0 |__| 
[Polveri infiammabii___S__©o| _ | 


(©) 


(©) 


ad alta o 
bassa velocità 
di rilascio 


in fase 
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Nota all'art. 22: 


— Il testo vigente del titolo dell’allegato VII al decreto legisla- 
tivo 17 agosto 1999, n. 334, così come modificato dal presente decreto, 
così recita: 

«Criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni 
richieste di cui all'art. 8, comma 10». 


Note all'art. 23: 


— Per il decreto legislativo 7 agosto 1999, n. 334, vedi note alle 
premesse. 


— Gli articoli 6, comma 2 e 5, 7, comma 1 e 2, 8, comma 1, 11,2, 
comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, così recitano: 

«Art. 6 (Notifica). — 1. (Omissis). 

2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione con 
le modalità e gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive 
modifiche, deve contenere le seguenti informazioni: 

a) il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo com- 
pleto dello stabilimento; 

b) la sede o il domicilio del gestore, con l’indirizzo completo; 

c) ilnomeo la funzione della persona responsabile dello stabi- 
limento, se diversa da quella di cui alla lettera a); 

d) le notizie che consentano di individuare le sostanze perico- 
lose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro 
forma fisica; 

e) l’attività, in corso o prevista, dell’impianto o del deposito; 

f) l’ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in 
particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante 
o aggravarne le conseguenze. 

3.-4. (Omissis). 

5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2, 
invia al Ministero dell’ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto 
competenti per territorio le informazioni di cui all’allegato V. 

6. (Omissis). 

«Art. 7 ( Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti). — 1. AI 
fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire 
un elevato livello di protezione dell’uomo e dell’ambiente con mezzi, 
strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimeNti 
di cui all’art. 2, comma I, deve redigere, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la 
propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo 
stesso il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione 
della sicurezza. 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore“del presente 
decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data=di entrata in 
vigore del presente decreto devono attuare il sisteMa di gestione della 
sicurezza, previa consultazione del rappresentafite della sicurezza di 
cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, 
secondo quanto previsto dall’allegato III. 

3.-5. (Omissis).». 

«Art. 8 (Rapporto di sicurezza). — 1. Per gli stabilimenti in cui 
sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a 
quelle indicate nell’allegato I, parti 1 e 2,\eglonna 3, il gestore è tenuto 
a redigere un rapporto di sicurezza. 
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2.-11. (Omissis).». 


«Art. 11 (Piano di emergenza interno). — 1. Per _tùtti”gli stabili- 
menti soggetti alle disposizioni dell’art. 8 il gestore ètenuto a predi- 
sporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabili- 
mento, il piano di emergenza interno da adottafe nello stabilimento 
nei seguenti termini: 

a) per gli stabilimenti nuovi, prima disimiziare l’attività; 

b) per gli stabilimenti esistenti, non'ancora soggetti al decreto 
del Presidente della Repubblica n. 175 del\\1988, entro due anni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto; 

c) per gli altri stabilimenti preesistenti già assoggettati alla 
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 
del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto. 


2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le infor- 
mazioni di cui all’allegato IV, punto 1, ed è predisposto allo scopo di: 
a) controllare e cifcescrivere gli incidenti in modo da mini- 
mizzarne gli effetti e limitarne i danni per l’uomo, per l’ambiente e 
per le cose; 


b) mettere in attole misure necessarie per proteggere l’uomo e 
l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 


c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali 
competenti; 


d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente 
dopo un ineidente rilevante. 


3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, speri- 
mentatd. 6; se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa 
consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ad inter- 
valli‘appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione 
deva tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei 
servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze 
in,merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante. 


4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli 
stessi termini di cui al comma |], tutte le informazioni utili per l’elabo- 
razione del piano di emergenza di cui all’art. 20 secondo la rispettiva 
competenza. 


5. Il Ministro dell’ambiente provvede, con regolamento da adot- 
tarsi ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, 
n. 400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui ai commi 1 e 3, 
del personale che lavora nello stabilimento.». 


— Per l’art. 14 del decreto legislativo n. 334 del 1999, vedi note 
all’art. 8. 


«Art. 2 (Ambito di applicazione). — 1. Il presente decreto si 
applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in 
quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I. 

2.-5. (Omissis).». 

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, reca: «Codice dei 


beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137.». 
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